SM 6124: Schema elettrico. 


MODIFICA 


1-ECH42 


2-EF41 


3-EBC41 


4-EL41 


SCHEMA ELETTRICO "|J 
SM 6124 



II circuilo stompato M 91567 dello schema elettrico 
e montato sob nella prima serie di apporecchr 
oro e- stoto sostituito. 


SIEMENS • Modd. SM 6124 e 5124, Gamma onde medle da 525 a 1605 kc/e. Gamma onde cortc da 5,8 a 16 Me/e. Media frequenza 

469 kc/s. Frequenr* di taratura: OM 600 ke/s e 1500 kc/e; OC 4 Me/e e 9 Me/s. 














